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[image: ]Por que a conta de luz muda todo ano? Imagem gerada por IA.
O reajuste da conta de luz é a atualização da tarifa de cada distribuidora, aprovada pela ANEEL. Cada empresa tem o seu: em 2025, por exemplo, a ANEEL aprovou o “reajuste tarifário anual” da Enel São Paulo, em vigor “a partir de 4 de julho” (O Setor Elétrico, 1/7/2025).




As duas parcelas da tarifa




	Parcela	O que entra
	Parcela A	custos fora da responsabilidade da distribuidora: compra de energia, transmissão e encargos setoriais
	Parcela B	custos que a distribuidora controla: operação, remuneração e depreciação dos investimentos





Fontes: O Setor Elétrico (1/7/2025) e Cenário Energia, 24/6/2026.




No reajuste da Enel São Paulo de 2025, de 13,94% em média, a Parcela A puxou +7,30% e a Parcela B, +1,02%; o resto veio dos componentes financeiros do cálculo (O Setor Elétrico).




Reajuste e revisão




Há também a revisão tarifária periódica, prevista no contrato de concessão, que “considera as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária” (EDP, comunicado de 4/8/2010). Pela nossa leitura, o reajuste corrige a tarifa, e a revisão refaz a conta inteira da empresa.




Exemplo: em 24/6/2026, a ANEEL aprovou a revisão da Copel, no Paraná, com efeito médio de 20,51% e de 20% para as residências. A Parcela A somou R$ 12,2 bilhões (energia, encargos, transmissão e receitas irrecuperáveis) e a Parcela B, R$ 5,7 bilhões (Cenário Energia).




A bandeira tarifária, que muda a conta de um mês para outro, é outra coisa: está em O que é a bandeira tarifária e quanto ela acrescenta na conta de luz?.




O que foi medido e o que é só promessa





	Aprovado: 13,94% em média para a Enel São Paulo (2025) e 20,51% para a Copel (2026).



	Em aberto: nas fontes consultadas, até 2/11/2026, não encontramos página da ANEEL com o calendário de todos os reajustes que abrisse.







Resumo: principais perguntas e respostas




Quem decide o reajuste da conta de luz? A ANEEL, para cada distribuidora.
 
 O que é a Parcela A? Custos que não dependem da distribuidora: compra de energia, transmissão e encargos setoriais.
 
 O que é a Parcela B? Custos que a distribuidora controla, como operação e remuneração dos investimentos.
 
 Qual a diferença entre reajuste e revisão? O reajuste é anual; a revisão periódica, prevista no contrato, refaz os custos e o mercado da empresa.
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